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Cette liste réunit un choix de rosiers anciens, en grande partie très parfumés, répartis en buissons, 
arbustes, mousseux et grimpants. 

Certaines variétés, mentionnées ”’Non Remontantes” n'ont qu'une floraison en juin/juillet. 
La plupart d'entre elles sont très agréables par leur fructification d'automne, donnant des fruits 
de différentes formes et aux couleurs très variées. Ces rosiers peuvent être associés en massifouen 
taches avec d'autres rosiers remontants, des arbustes à fleurs et des plantes vivaces. 

Certaines variétés sont cultivées en petites quantités. La liste ci-jointe est disponible 
dans sa totalité en tout début de saison de vente c’est à dire, à partir de début novembre. Au 
fur et à mesure des commandes, certaines variétés s'épuisent vite, c'est pourquoi nous vous 
demandons de bien vouloir indiquer sur votre commande, si nous pouvons remplacer les 
variétés épuisées ; si oui, veuillez nous indiquer quelles variétés vous souhaiteriez recevoir. 

Nous greffons nos rosiers sur deux porte-greffes : le multiflore et le canina, ce dernier s'adaptant 
bien aux terrains calcaires. (à nous préciser lors de votre commande). 


EXPEDITIONS : 
Les commandes sont expédiées en fonctions de leur ordre d'arrivée, en paquets-poste urgents, 
de début novembre jusqu'à la mi-avril. (Les envois sont interrompus en périodes de fortes gelées). 


EXPEDITIONS : 

Les commandes sont expédiées en fonction de leur ordre d'arrivée, en paquets-poste urgents, 
de début novembre jusqu’à la mi-avril. (Les envois sont interrompus en périodes de fortes gelées). 
SUR PLACE LE SAMEDI MATIN : 

De début novembre jusqu'à la mi-avril (sauf fortes gelées et congés Noël/Février). 

Sur place, nous pouvons vous conseiller et vous guider dans votre choix. 

Par contre, il nous sera impossible de préparer vos rosiers immédiatement; en effet, étant donné 
le nombre de variétés que nous cultivons, nous n'avons pas toutes les variétés ”’sous la main”, C'est 
pourquoi nous vous suggérons de passer votre commande au moins 5 jours auparavant (ou un samedi 
pour l'autre samedi). : 


Enlèvement des commandes à l’établissement le samedi matin uniquement. 


Etablissement fermé les samedi après-midi, dimanche et jours fériés. 


Nos meilleurs soins seront apportés à l'exécution de votre commande. 


Signification des abréviations : 


SYN. : Synonyme 
DIM. : Dimensions (approximatives) 1° chiffre : hauteur - 2° chiffre : largeur 


ROSIERS GRIMPANTS ANCIENS 


ALBERIC BARBIER (Barbier en 1900) hybride de 
wischuriana - Fleurs moyennes, blanc ivoire, centre 
jaune. Parfumé. Feuillage brillant, floraison hâtive. 
Convient à mi-ombre. non remontant. 5 à6 m- Série L 

ALBERT LA BLOTTAIS (Moreau Robert en 1881) 
hybride remontant - Sarmenteux vigoureux à fleurs 
doubles, pourpre velouté noirâtre. Remontée 
moyenne, compensée par un agréable parfum. 
2,50 m à 3 m. (Disponible limité) - Série M 

ALCHEMIST (Kordès en 1956) hybride moderne - 
Grimpant à développement moyen, très agréable en 
arbuste. Fleurs très doubles, jaune chamois teinté 
d'orangé. Fort parfum, feuillage bronzé, brillant. 
Remontant. (Disponible limité) - Série M 

AIMEE VIBERT (Vibert en 1828) noisettiana - Syn. : 
"Bouquet de la Mariée”. Grimpant robuste et vigoureux 
donnant des bouquets de fleurs moyennes, doubles, 
aplaties, blanc pur, parfumées. Floraison de juin à 
octobre. 5 à 6 m - Série L 

ALBERTINE (Barbier en 1921) hybride de wischuriana- 
Rosier à grand développement, épineux, donnant de 
grandes fleurs doubles, rose chamois cuivré réunies 
en bouquets. Parfumé. Longue floraison, mais non 
remontant. 6 à 8 m - Série L 


AUGUSTE GERVAIS (Barbier en 1918) hybride de 
wischuriana - Bon grimpant de la race des Barbier”. 
Feuillage agréable et sain. Larges fleurs en grappes, 
rose cuivré au revers, ivoire abricot à l'intérieur des 
pétales. Parfumé et résistant aux fortes chaleurs. 
Floraison très longue. Petite refloraison d'automne. 
5 à 6 m. (Disponible limité) - Série L 

ALEXANDRE GIRAULT (Barbier en 1909) hybride de 
wischuriana - Rosier à grande végétation, fleurs en 
bouquets, rose carmin luisant, doubles. Non remon- 
tant. 6 à 8 m- Série L 


ALOHA (Boerner en 1949) hybride moderne - Grimpant 
ou arbuste à port érigé (selon taille) très sain et 
vigoureux. Grandes fleurs bien pleines, rose vif carminé, 
à odeur de thé. Remontant. 2 à 3 m - Série L 

AMERICAN PILLAR (Van Fleet en 1902) hybride de 
wischuriana - Fleurs simples, moyennes en larges 
inflorescences, rose carminé à œil blanc. Feuilles 
allongées, luisantes. Rappelle l'églantier sauvage. 
Non remontant. 6 à 8 m - Série L 

AVIATEUR BLERIOT (Fauque en 1910) hybride de 
wischuriana - Grimpant à feuillage brillant donnant 
des petits bouquets de fleurs doubles, jaune safran 
doré, parfumées (senteur de magnolia). Non remon- 
tant. 6 à 8 m- Série L 

BLEU MAGENTA (France) hybride de multiflora - Grimpant 
à bois presque sans épines, donnant des bouquets de 
fleurs doubles, rouge pourpre foncé. Feuillage foncé. 
Légèrement parfumé. Non remontant. 4 à5 m-Série L 

BLOSSOMTIME (O'Neal/Bosley en 1951) hybride 
moderne, Beau rosier grimpant ou arbustif (selon taille) 
à fleurs très larges (10 cm) doubles, rose lumineux, 
fortement parfumées. Bien remontant et sain. 1,80 m 
à 2,00 m - Série L 

BLUSH RAMBLER(B.R. Cant en 1903) hybride de multi- 
flora - Grimpant presque inerme, au feuillage vert clair, 
brillant. Petites fleurs (3 à 4 cm), semi-doubles, réunies 
en larges bouquets, rose pâle lumineux à étamines 
or. Floraison de mi-juin à début juillet-4 à 5 m-Série L 

BOBBIE JAMES (Sunningdale Nurseries en 1961) 
hybride de multiflora - Grimpant très vigoureux à 
feuillage clair, sain, se couvrant de larges bouquets 
de fleurs blanches, simples, en coupe, très parfumées. 
Idéal pour garnir de vieux arbres. Non remontant. 6 à 
7 m- Série L 
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CECILE BRUNNER (Hosp en 1920) chinensis - Très 
bon grimpant, vigoureux, toujours fleuri. Larges 
bouquets de petites fleurs au coloris rose délicat. 
Beau feuillage, agréable rosier, tard en automne. 
Bel effet en arbuste libre. Bien remontant. 2 à 3 m. 
(Disponible limité cette saison) - Série Spéciale 

CERISE BOUQUET (Kordès en 1958) hybride de multi- 
bractéata - Rosier arbustif vigoureux, gracieux tant 
par son port, son feuillage que par ses bouquets de 
fleurs. Ce rosier présente des tiges épineuses, 
arquées très souples, couvertes de fleurs semi-doubles 
rouge carminé (un support est recommandé dans les 
petits jardins). Très parfumé et remontant, dim. 
2,50 m x 2,50 m - Série M 

CHAMPNEY PINK CLUSTER (Champney en 1811) 
noisettiana - Beau rosier arbustif à fleurs doubles, 
rose, larges en coupe, très parfumées, réunies en 
larges bouquets. Non remontant. (Un des premiers 
de la race des "Noisettes") - Série L 

CHAPLIN’S PINK CLIMBER (Chaplin Brothers en 
1928) hybride de wischuriana - Beau grimpant à fleurs 
semi-doubles, étalées, rose brillant, réunies en gros 
bouquets. Variété spectaculaire et robuste (Pylônes, 
palissades etc.). Non remontant. 4 à 5 m - Série L 

CITY OF YORK (Tantau en 1945) hybride de wischuriana - 
Syn. :”’Direktor Benschop”. Très bon grimpant à fleurs 
semi-doubles blanc crème, en coupes, parfumées. 
Feuillage brillant et sain. Floraison fin juin/juillet. 5 à 
6 m - Série L 

COMPLICATA (Origine inconnue) hybride de macrantha - 
Très bel arbuste aux branches arquées. Grandesfleurs 
simples (10 à 12 cm de diamètre) d'un rose pur brillant. 
Peut se palisser (arbre, clôture etc.). Floraison en juin. 
Gros fruits orangés en automne. Dim. 1,50 m x2 m- Série L 

CORAL DAWN (Boerner en 1952) hybride de wischuriana- 
Belle plante vigoureuse au feuillage léger et sain. Fleurs 
doubles, rose tendre, très larges (10 à 12 cm de diamètre) 
en forme de coupe. Parfumé etremontant 2 à3 m- Série L 


CORAL SATIN (Boerner en 1961) hybride de wischuriana - 
Rosier agréable, sain, au feuillage léger et brillant. 
Larges fleurs doubles, de belle forme, rose corail, 
parfumées. Remontant. 2 à 3 m - Série L 


CREPUSCULE (Dubreuil en 1904) noisettiana - Une 
excellente variété au feuillage lumineux et abondant. 
Fleurs doubles bien faites, au coloris orange nuancé 
d'abricot. Parfumé. Remontant. (Pour climat doux) en 
arbuste dim: 2 x2,50 m, engrimpant 3 à 3,50 m-Série M 


CRIMSON SHOWERS (Norman en 1951) hybride de 
wischuriana - Grimpant à port souple, petites feuilles 
brillantes et saines. Fleurs doucement parfumées semi- 
doubles, en forme de pompon rouge clair. Très florifère 
et remontant. 4 à 5 m- Série L 

DESPREZ A FLEURS JAUNES (Desprez en 1835) 
noisettiana - Une très belle rose, double à quartiers 
dans le style’ de "Gloire de Dijon”. Les fleurs offrent 
un mélange de jaune, orange et chamois, ainsi qu'un 
parfum fruité. Les fleurs sont réunies en bouquets, 
souvent à l'extrémité des longues pousses. Tiges très 
agréables en hiver (marbrures rougeâtres). situation 
ensoleillée et abritée. Remontant. 5 à 6 m. (Disponible 
limité) - Série M 


DEVONIENSIS (Pavitt-Curtis en 1858) thé sarmenteux - 
Syn. : "Magnolia Rose". Grimpant vigoureux à très 
larges fleurs, doubles, blanc crème, avec quelques 
nn cd pointe de rose abricot. Remontant. 3 à 4 m. 

rieL 


DOCTEUR W. VAN FLEET (Van Fleet en 1910) hybride 
de wischuriana-| Rosier vigoureux, épineux, au feuillage 
abondant, vert sombre, luisant. Les fleurs pleinement 
doubles, rose | a parfumées. Non remontant. 
4à 5 m- Série L 
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DOROTHY PERKINS (Jackson et Perkins en 1901) 
hybride de wischuriana - Grimpant à port souple, 
fleurs pompons, rose vif pur, réunies en gros bouquets. 
Non remontant. 5 à 6 m - Série L 

DUBLIN BAY (Mac Gredy en 1976) - Un bon sarmenteux 
pour garnir un pylône. Feuillage vert foncé, luisant. 
Fleurs doubles rouge sang, réunies en gros bouquets. 
Parfumé. Peut s’utiliser en arbuste. Dim. 2 x 1,50 m- 
Série K 


EVANGELINE (Walsh en 1906) hybride de wischuriana - 
Grimpant très vigoureux à feuillage brillant, se 
couvrant de bouquets de fleurs églantines blanc crème, 
avec des nuances de rose vif, presque rouge parfois. 
Parfumé. Très bel effet. Ne remonte pas, mais fleurit 
tard en saison. 5 à 7 m. Série L 

EXCELSA (Walsh en 1909) hybride de wischuriana - 
Grimpant à port souple, fleurs pompons, rouge vif, 
réunies en bouquets. Non remontant. 5 à 6 m- Série L 

FELICITE ET PERPETUE (Jacques en 1827) hybride 
de sempervirens - Grimpant très vigoureux à feuillage 
brillant, presque persistant. Floraison remontante, 
fleurs blanc carné, à quartiers. Parfumé. 3 à 4 m- Série L 

FLORA MAC IVOR (Lord Penzance en 1894) hybride de 
rubiginosa - Grimpant ou arbuste vigoureux à feuillage 
doucement parfumé. Fleurs simples rose très pâle à 
centre blanc. Convient bien pour haies. Non remontant. 
1,50 m à 2,50 m - Série L 


FRANCIS E. LESTER (Lester Rose Gardens en 1946) 
hybride de moschata - Grimpant à forte végétation, 
sain, et à feuillage brillant. Fleurs simples, blanc rosé, 
réunies en bouquets de 25 à 30. Floraison fin juin, 
juillet. Fort parfum. Remontant. Fruits ovales, rouge 
orangé en octobre/novembre. (Disponible limité) - 
4 à6 m- Série L 

FRANÇOIS FOUCARD (Barbier en 1900) hybride de 
wischuriana - Grimpant à bois très souple. Grappes 
de petites fleurs jaune citron. Feuillage fin. Non 
remonatnt. 5 à 6 m - Série L 

FRANÇOIS JURANVILLE (Barbier en 1906) hybride de 
wischuriana - Grimpant vigoureux, à fleurs bien doubles, 
à quartiers, rose frais teinté de jaune. Parfumé 
(senteur de pomme fraîche). Nonremontant.6 à 7 m- 
Série L 

FRAU KARL DRUSCHKI (W. Lawenson en 1906) hybride 
remontant - Syn. : "Reine des Neiges”. Forme grim- 
pante du célèbre buisson, blanc tacheté de rouge. 
Aime le plein soleil. Remontant. 4 à 6 m. Série L 

GENERAL MAC ARTHUR (E.G. Hill et Cie en 1923) 
hybride de thé - Grimpant à fleurs semi-doubles rose 
carminé, très parfumées, en coupe. Feuillage léger. 
Remontant. 5 à 6 m. Série K 

GERBE ROSE (Fauque en 1904) hybride de wischuriana - 
Vigoureux grimpant au feuillage abondant et sain. 
Larges fleurs doubles s'ouvrant à plat, rose doux teinté 
de lilas et crème. Parfum léger (sent la pivoine). 3 à 
4 m- Série L 

GHISLAINE DE FELIGONDE (Turbat en 1916) hybride 
de multiflora- Beau grimpant très florifère se couvrant 
de bouquets de fleurs doubles jaune abricot, légère- 
ment teinté de saumon. Beau feuillage. Bel effet, utilisé 
en arbuste. Remontant. 2 à 3 m - Série L 

GLOIRE DE DIJON (Jacotot en 1853) thé - Grimpant à 
grosses fleurs bien doubles, plates, parfumées 
(odeur de thé) jaune transparent fortement saumoné - 
Exposition ensoleillée. Remontant. 3 à 4 m. Série L 

GOLDEN RAMBLER (Easlea en 1932) hybride de 
wischuriana - Grimpant d'origine relativement récente. 
Les fleurs de taille moyenne, bien turbinées à 
l'éclosion, s'ouvrent largement à l'épanouissement 


enun riche coloris jaune abricot bronzé. Fort parfum. 
Floraison prolongée, mais non remontant. 4 à 5 m. 
(Disponible limité) - Série L 

GOLDEN SHOWERS (Lammerts en 1956) hybride 
moderne. Rosier vigoureux donnant de larges fleurs 
jaune canari, réunies en bouquets, feuillage luisant 
très sain. Très remontant, peut s'utiliser en arbuste. 
2 à3 m- Série K 

GUINEE (Mallerin en 1938) hybride de thé - Rosier à 
fleurs bien doubles, rouge foncé velouté de noir, 
plates à l'épanouissement, laissant apparaître des 
anthères doré-marron. Variété à bois rougeâtre et 
feuillage vert foncé. Remontée d'automne légère. 
(Disponible limité). 3,50 m à 4,50 m - Série K 


HEIDELBERG (Kordès en 1959) hybride moderne - 
Grimpant ou bel arbuste, selon utilisation. Larges 
fleurs doubles, rouge clair, parfumées. Feuillage 
sombre très sain. Remontant. 2 à 3 m - Série K 

HIAWATA (Walsh en 1904) hybride de wischuriana - 
Grimpant à petites fleurs rouge écarlate à centre 
blanc réunies en gros bouquets. Feuillage léger vert 
brillant. Non remontant. 5 à 6 m - Série L 

HUGH DICKSON (Dickson en 1905) hybride remontant - 
Grandes fleurs plates, doubles, très parfumées, rouge 
écarlate, portées par de longues tiges arquées. Riche 
feuillage foncé parfois nuancé de marron. Peut 
s'utiliser en arbuste avec un support. Remontant. En 
arbuste dim : 2,50 m x 1,50 m, en grimpant 3 m. 
(Disponible limité) - Série L 

INDEPENDANCE DAY (Bees en 1930) hybride de thé - 
Grimpant vigoureux à fleurs globuleuses jaune d'or à 
abricot orangé. Feuillage léger, brillant foncé. Remon- 
tant. 4 à 5 m. Série L 

JOSEPH GUY (Nonin en 1928) polyantha sarmenteux - 
sport du célèbre buisson. Joli grimpant à fleurs en 
bouquets, rouge carmin lumineux. Feuillage vert clair, 
sain, vigoureux, idéal pour pylônes, petites haies 
palissées comme autrefois. Remontant. 3 à 4 m. 
Série K 

KIFSGATE (E. Murrell 1954) filipès - grimpant à forte 
végétation donnant une multitude de petites fleurs 
simples, blanc crème, légèrement parfumées, réunies 
en gros bouquets. Idéal pour habiller de vieuxarbres. 
Petits fruits rouges très agréables en automne. Non 
remontant. 7 à 8 m. Série L 

LADY GODIVA (Paul en 1908) hybride de wischuriana - 
Sport de Dorothy Perkins. Très bon rosier à bois souple. 
Floraison en grappes de fleurs semi-doubles rose 
carné à blanc crème. Floraison de juin à la mi-juillet. 
Robuste et sain. 5 à 6 m. Série L 


LADY HILLINGTON (Non disponible cette saison) 


LA MORTOLA(Hambury en 1954) hybride de moschata. 
Grimpant vigoureux au feuillage clair, très sain. 
Floraison en gros bouquets de fleurs blanches, simples, 
larges, parfumées. Peut garnir de vieux arbres. Non 
remontant. 6 à 8 m. Série L 

LEONTINE GERVAIS (Barbier en 1903) hybride de 
wischuriana - Rosier de la race des Barbier”. Fleurs 
semi-doubles, assez grandes, plates, s'ouvrant dans 
une confusion de coloris : saumoné nuancé de jaune 
avec des reflets orangés. Tiges souples et feuillage 
vert foncé brillant. Non remontant. 5 à6 m. (Disponible 
limité) - Série L 

LE REVE (Pernet-Ducher en 1923) hybride de fœtida - 
Beau grimpant à feuillage luisant. Riche floraison, 
mais non remontante. Fleurs semi-doubles jaune vif. 
4 à 5 m. Série L 


LEVERKUSEN (Kordès en 1954) hybride moderne - Bon 
grimpant robuste à fleurs parfumées, semi-doubles, 
en bouquets, jaune crème à centre plus soutenu. 
Floraison à partir de mi-juin. Remontant. 3 à 4 m. Série L 

LORENZO PAHISSA (Pahissa en 1941) hybride de thé- 
Grimpant vigoureux donnant de larges fleurs rose 
corail. Feuillage sain.Agréable également en arbuste. 
Parfumé. Remontant. 2,50 m à 3 m. Série L 

LORD PENZANCE (Penzance en 1894) églantéria - 
Grimpant de moyen développement, mais plus appré- 
cié sous sa forme arbustive. Race des "Penzance" 
(Sweet Briar). Feuillage délicatement parfumé. Les 
fleurs simples, jaune chamois teinté de rose sont 
suivies de fruits rouges brillants. Un bon rosier pour 
une haie champêtre. Non remontant. 1,50 m à 2 m. 
Série L 

Mme ABEL CHATENAY (Page/int. par Easlea en 1917) 
hybride de thé - Sport grimpant du célèbre buisson. 
Fleurs moyennes, doubles,rose doux à centre et revers 
plus foncé. Très parfumé. Jeunes pouces vert bronzé. 
Refloraison d'automne légère. 4 à 5 m - Série L 

Mme ALFRED CARRIERE (Schwartz en 1879) noisettiana- 
Grimpant à forte végétation, grosses fleurs doubles 
blanc rosé, très parfumées. Se plait bien sur un mur 
exposé au nord. Rustique et remontant. 4 à 5 m- 
Série L 

Mre BUTTERFLY (E.G. Hill en 1926) hybride de thé - 
Grimpant à grosses fleurs, rose clair teinté de jaune 
abricot, parfumées. Remontant. 4 à 5 m - Série L 


Mme CAROLINE TESTOUT (Chauvry en 1901) hybride 
de thé. Beau grimpant à grosses fleurs, doubles, bien 
pleines, rose satiné brillant, très parfumées. Vigoureux 
et très remontant. 4 à 5 m - Série L 

Me DRIOUD (Bobut et Thiriat en 1902) hybride de thé - 
Sport de Reine Marie Henriette”. Bon grimpant à 
fleurs bien doubles, rose foncé strié de carmin foncé. 
Remontant. 2 à 3 m- Série L 

Mme EDOUARD HERRIOT (Ketten en 1921) hybride de 
thé - Grimpant épineux à floraison hâtive. Fleurs rose 
corail, parfumées. Remontant. 3 à 4 m - Série L 

Mme ERNEST CALVAT (Vve Schwartz en 1888) bour- 
boniana- Sport de "Mre Isaac Pereire”. Grimpant 
vigoureux à fleurs très doubles, à quartiers, rose pâle 
à rose beaucoup plus vif, parfumées. La jeune végé- 
tation est très attractive par ses feuilles bronzées. 
Remontant. 2 à 2,50 m - Série M 

Mme GREGOIRE STACHELIN (Dot en 1927) hybride de 
thé - Syn. : "Spanish Beauty”. Un grimpant d'une 
vigueur exceptionnelle. Grandes fleurs très larges, 
rose frais, revers veiné plus foncé. Très parfumé. Joli 
feuillage. Floraison unique, mais hâtive, se prolon- 
geant tard. 5 à 6 m - Série L 

Mrne ISAAC PEREIRE (Garçon en 1880) bourboniana - 
Grimpant ou arbuste selon utilisation. Certainement 
une des variétés les plus populaires parmi les roses 
anciennes. Donne d'énormes fleurs (12 cm de 
diamètre) très doubles, à quartiers, fortement 
parfumées, au coloris rose magenta vif. Floraison 
remontante. 2 à 2,50 m - Série L 

Mme SANCY DE PARABERE (Bonnet en 1874) boursault - 
Grimpant rustique, pratiquement dépourvu d'épines, 
donnant de larges fleurs (10 à 12 cm de diamètre) rose 
pur, semi-doubles, avec les pétales au centre plus 
petites (fait penser à une fleur de camélia). Parfumé. 
Non remontant. 3 à 4 m - Série L 

MAIGOLD (Kordès en 1953) hybride de spinosissima - 
Rosier à palisser ou à cultiver en forme libre. Arbuste 
vigoureux à feuillage sain et brillant, les fleurs larges 
(10 cm) semi-doubles, en coupe, jaune bronzé sont 
très parfumées, refleurit modérément, dim. 1,50 m x 
2 m- Série K 


MARECHAL NIEL (Pradel en 1864) noisettiana - 
Grimpant à grandes fleurs très doubles, jaune d'or 
bronzé, parfumées. Situation abritée, ensoleillée. 
Remontant. 4 à 5 m - Série L 


MAY QUEEN (W.A. Manda en 1898) hybride de wischu- 
riana - Rosier à forte végétation, au bois très souple. 
Fleurs semi-doubles, à quartiers, réunies en bouquets, 
rose lilacé, très parfumées. Feuillage foncé, brillant. 
Floraison remontante. Peut s’utiliser en couvre-sol. 
4 à 5 m. (Disponible limité) - Série M 


(mec (Gosset en 1954) - Un grimpant de grande valeur! 


Grandes fleurs simples, larges (12 à 14cm de diamètre), 
parfumées, au coloris abricot teinté de pêche. 
Etamines roussâtres proéminentes. Plante au feuillage 
sain, foncé et brillant. Remontant. 2,50 m à 4 m. 
(Disponible limité) - Série M 

MERVEILLE DE LA BRIE hybride de wischuriana - 
Sarmenteux à grande végétation. Longue floraison, 
mais non remontante. Larges bouquets de fleurs 
semi-doubles rouge écarlate à centre presque blanc. 
6 à 8 m- Série K 

MISS HEYLYETT (Fauque et Fils en 1909) hybride de 
wischuriana - Grimpant très agréable et peu connu 
de la grande famille des hybrides de wischuriana. 
Rosier à bois souple donnant des grappes de fleurs 
ivoire saumoné. Non remontant. 4 à 5 m - Série L 

MORLETTI (Morlet en 1883) boursault - Fort rosier 
arbustif aux branches arquées, inermes, très souples. 
Feuillage et tiges aux coloris rougeâtres. Fleurs doubles, 
de taille moyenne rose magenta. Non remontant, En 
arbuste, dim: 2,50 m x2 m, en grimpant:3 m-SérieL 


Mr AARON WARD (A. Dickson en 1922) hybride de thé- 
Sujet très florifère. Fleurs au fort parfum, jaune indien 
sur fond chamoisé. Les coloris varient selon le temps. 
Assez remontant. 3 à 4 m. (Disponible limité) - Série K 

Me F.W. FLIGHT (Cutbush en 1905) hybride de wischu- 
riana - Grimpant très florifère à fleurs semi-doubles, 
rose carmin à centre blanc, réunies en agréables 
bouquets. Floraison fin juin/juillet. Non remontant. 
3 à 3,50 m - Série K 

Ms HERBERT STEVENS (Pernet-Ducher en 1922) 
hybride de thé - Rosier vigoureux et rustique à feuillage 
très sain. Jolies fleurs bien formées, blanc légèrement 
ombré de crème rosé. Remontant. 3 à 4 m - Série K 

NEW-DAWN (Somerset Nursery en 1930) hybride de 
wischuriana - Sport de D'W. Van Fleet. Grimpant très 
généreux à fleurs doubles, odorantes en bouquets, 
rose pâle sur de longues tiges. Feuillage foncé brillant 
et sain. Très remontant. 4 à 5 m - Série K 

NOZOMI (Onodera/Japon en 1968) - Grimpant miniature. 
Création relativement récente, idéale pour faire 
retomber sur un muret, ou couvre-sol en rocaille. 
Bouquets de fleurs simples, rose pâle. Petit feuillage 
fin et luisant. Légèrement parfumé. Remontant. 1 à 
1,50 m -Série L 

ODETTE JOYEUX (Non disponible cette saison) 

OPHELIA (A. Dickson en 1920) hybride de thé- Très bon 
grimpant à belles fleurs doubles bien turbinées, rose 
saumoné, teinté de jaune au centre. Très parfumé et 
remontant. 2,50 à 3 m - Série L 


ORANGE TRIUMPH (Leenders en 1945) polyantha sar- 
menteux - grimpant vigoureux à feuillage foncé, luisant, 
donnant des fleurs semi-doubles, en coupe, avec les 
pétales ondulés rouge écarlate avec des reflets 
orangés, réunies en larges bouquets. Parfum léger. 
Remontant. 4 à 5 m - Série K 

PARKDIREKTOR RIGGERS (Kordès en 1957) hybride 
moderne. Rosier vigoureux au feuillage brillant vert 
foncé. Fleurs semi-doubles, rouge velouté à étamines 
jaunes, réunies en larges bouquets. Parfumé. 
Remontant. 3 à 4 m - Série L 


PAUL NOËL (Tanne en 1913) hybride de wischuriana - 
Grimpant à port souple donnant des fleurs pompons 
très doubles, vieux rose avec des reflets jaune pâle. 
Non remontant, cependant donne quelques fleurs à 
l'automne. 5 à 6 m - Série L 

PAUL SCARLET CLIMBER (W. Paul en 1916) hybride 
de wischuriana - Un des plus beaux grimpants non 
remontants. Floraison hâtive en gros bouquets rouge 
écarlate lumineux, très rustique, floraison unique, 
mais prolongée . 4 à 5 m - Série J 


PHYLLIS BIDE (Bide en 1923) hybride de polyantha - 


Grimpant à moyenne végétation. Fleurs moyennes 


semi-doubles, jaune abricot nuancé de rose. Floraison 
ininterrompue, très agréable en arbuste libre. 2 à 
2,50 m - Série L 

PINK CLOUD (Boerner en 1952) hybride de wischuriana- 
Bon grimpant très florifère au feuillage brillant. Fleurs 
doubles, en coupe, parfumées, rose vif, réunies en 
bouquets. Variété solide et très remontante. 2,50 à3 m- 
Série J 

POMPON DE PARIS (1839) - Grimpant miniature, àtrès 
petites fleurs doubles, rose brillant, nombreuses en 
juin et pendant une longue période. 1,80 m à 2 m- 
Série L 

REINE MARIE HENRIETTE (Leveten 1878) hybride de 
thé - Grimpant vigoureux donnant des grosses fleurs 
bien pleines, rouge cerise, parfumées. Remontant. 
3 à 4 m. (Disponible limité) - Série L 


REVEIL DIJONNAIS (Buatois en 1931) hybride de thé - 
Très bon grimpant. Fleurs semi-doubles en coupe, 
aux coloris frappants : orangé, rouge et jaune vif. 
Forte végétation saine, et feuillage sombre. 
Remontant. 5 à 6 m - Série L 

ROMEO (Easlea en 1919) hybride de wischuriana - 
Grimpant à port souple, petit feuillage léger, voisin 
de la variété "Excelsa”, mais rouge plus foncé. Non 
remontant. 4 à 5 m - Série L 

ROSA HELENAE (Rehder et Wilson en 1907) Syn. : "Rosa 
Moschata Micrantha”, ouest et centre de la Chine - 
Grimpant vigoureux idéal pour garnir de vieux arbres. 
Grappes de fleurs simples blanc crème, parfumées. 
Ce rosier ne remonte pas, mais se couvre de petits 
fruits rouge orangé à l'automne. 4 à 5 m - Série L 

ROSA HENRYI (Boulenger en 1907) Chine - Grimpant à 
forte végétation, Floraison précoce en bouquets de 
grandes fleurs blanches (10 cm). Idéal pour habiller 
de grands arbres. Pour région à climat tempéré. 8 à 
10 m- Série L 

ROSA LONGICUSPIS (Bertoloni en 1915) Syn. : "Rosa 
Lucens”, ouest de la Chine - Floraison en énormes 
corymbes de petites fleurs simples blanc rosé, argenté 
au revers, suivie de petits fruits ovoides rouge-orangé. 
Feuillage semi-persistant. Peut garnir des troncs 
d'arbres. Non remontant. 5 à 6 m - Série L 


ROSA WISCHURIANA (Crépin en 1887) Est de l'Asie - 
Grimpant à rameaux très longs et souples. Grosses 
grappes de fleurs simples blanc-rosé, parfumées. 
Aiguillons crochus. Feuillage vernissé semi-persistant. 
Peut garnir arbres et talus. Floraison de juillet à 
septembre. 4 à 6 m- Série L 

ROSE MARY VIAUD (Igoult en 1924) hybride de wischu- 
riana - Forme voisine de "Veilchenblau”, à petites 
fleurs en bouquets, violet de Parme. Belle variété 
presque sans épines. Non remontant. 4 à5 m- Série K 

ROSERIE (Witterstaetter en 1917) hybride de multiflora- 

_ Sarmenteux à grande végétation. Fleurs larges semi- 
doubles, rose de Tyr à base blanche. Sans épines. 
Floraison: généreuse et longue, mais non remontant 
8à Le m- ail bis 


SANDER’S WHITE RAMBLER (Sanders and Sons en 
1912) hybride de wischuriana - Beau grimpant à 
feuillage foncé et brillant. Bouquets de petites fleurs 
bien blanches, très pleines, en rosette, agréablement 
parfumées. Floraison de mi-juin à mi-juillet. Quelques 
fleurs en arrière-saison. 5 à 6 m - Série L 

SANTA CATALINA (Mac Gredy en 1970) hybride 
moderne - Grimpant vigoureux à fleurs très larges, 
rose clair. Floraison en juin. Peut garnir pergolas, 
colonnes. Non remontant. 4 à 5 m - Série L 

SEAGULL (Pritchard en 1907) hybride de multiflora - 
Sarmenteux vigoureux à feuillage très sain. Se couvre 
de petites fleurs parfumées, simples, blanc pur à 
étamines jaune brillant, réunies en larges bouquets. 
Longue floraison unique, suivie d'une fructification 
très agréable en automne (petits fruits rouges). 
4 à 5 m- Série L 

SOLEIL LEVANT (Mondial Rose en 1956) hybride de 
multiflora- Grimpant vigoureux à floraison continuelle. 
Bouquets de larges fleurs simples rouge orangé vif, 
lumineux. Remontant. 5 à 6 m - Série K 

SOURCE D'OR (Turbat en 1913) hybride de wischuriana- 
Beau grimpant à feuillage très fin, brillant foncé. 
Floraison en petits bouquets jaune. Non remontant. 
3 à 4 m- Série K 


SOUVENIR DE CLAUDIUS DESNOYEL (Chambard en 
1920) - Très bon rosier grimpant à larges fleurs 
doubles, rouge cramoisi, teinté de carmin, en coupe. 
Ces fleurs ont vraiment l'aspect d'une vieille rose. 
Très parfumé et remontant. 4 à 5 m. (Disponible limité) - 
Série L 


SOUVENIR DE CLAUDIUS PERNET (Gaujarden 1933) 
hybride de thé - Beau grimpant à bonne végétation, 
grandes fleurs jaune vif. Remontant. 4 à 5 m-Série K 

SOUVENIR DE LA MALMAISON (Benett en 1893) 
bourboniana - Sport du célèbre buisson. Grimpant à 
fleurs larges, très doubles, à quartiers, blanc-rosé 
légèrement carné, très parfumées, particulièrement 
belles en automne. Remontant. 2,50 m à 3,50 m - 
Série L 

SUMMER SNOW (Couteau en 1936) hybride de polyantha - 
Grimpant donnant des fleurs en bouquets blanc pur, 
semi-doubles, en forme de calice, légèrement 
parfumées. Non remontant. 2 à 3 m - Série L 

TAUSENDSCHON (Schmidt en 1906) hybride de multi- 
flora. Syn : "Mervellle”. Grimpant vigoureux, peu 
épineux à feuillage très sain. Donne de larges fleurs 
doubles, en coupe, à pétales légèrement ondulés, 
rose tendre carminé à centre rose plus clair, réunies 
en gros bouquets amples. Rustique. Non remontant. 
3 à 4 m- Série L 


TEA RAMBLER (W. Paul en 1904) Thé sarmenteux - 
Plante vigoureuse se couvrant de petites fleurs doubles 
parfumées, réunies en bouquets gracieux, rose 
saumoné doux avec des reflets brillants. Feuillage sain. 
Longue floraison, mais non remontant. 3 à4 m- Série L 


THALIA (Schmidt en 1895) hybride de multiflora - Syn : 
"White Rambler”. Grimpant vigoureux se couvrant de 
petites fleurs blanches, doubles et odorantes, 
groupées en gros bouquets. Feuillage sain. Joli pour 

pergola, arceau etc. Floraison tardive. Non remontant. 
5 à 6 m - Série L 


THE GARLAND (Wells en 1835) hybride de moschata - 
Sarmenteux de moyen développement agréable aussi 
en port libre. Des masses de petites fleurs doubles et 
plates ressemblant à des pâquerettes, saumon-ivoire 
allant jusqu'au blanc crème. Parfum de musc et 
d'orange. Une seule floraison, mais suivie de petits 
fruits ovoïdes rouge. 3 à 4 m - Série M 


TURNER’S CRIMSON RAMBLER (Smith en 1895) 
hybride de multiflora - Grimpant à forte végétation 
donnant des grappes de petites fleurs, très doubles, 
rouge sombre. Feuillage du wischuriana. Non 
remontant. 5 à 6 m - Série L 

VEILCHENBLAU (Schmidt en 1909) hybride de wischu 
riana - Syn. : "Bleu violet”. Rosier à forte végétation, 
les branches pratiquement dépourvues d'épines. 
Petites fleurs semi-doubles violet passant au bleu 
acier, légèrement parfumées. Les feuilles sentent 
bon la pomme reinette. Non remontant, mais très 
florifère et agréable. 4 à 5 m - Série K 


VICOMTESSE PIERRE DU FOU (Non disponible cette 
saison). 

WEDDING DAY (F.C. Stern en 1950) hybride de sinowil- 
sonnii- Très bon grimpant vigoureux à feuillage sain, 
persistant presque tout l'hiver. Se couvre de gros 
bouquets de fleurs simples parfumées, jaune d'or au 
début, puis jaune pâle, finissant teintées de stries 
roses. Fortes étamines jaunes. Non remontant, mais 
la production de jolis fruits jaune orangé associé au 
feuillage est très agréable à l'automne et en début 
d'hiver. 7 à 8 m - Série L 

WHITE DOROTHY PERKINS (BR. Cant en 1908) 
hybride de wischuriana - Même variété que Excelsa 
et Dorothy Perkins, mais à fleurs blanches. Non 
remontant. 5 à 6 m - Série L 

ZEPHIRINE DROUHIN (Bizot en 1868) bourboniana - 
Rosier vigoureux et... sans épines! Fleurs moyennes 
semi-doubles, rose frais, parfumées. Très bon grim- 
pant florifère et bien remontant. 3 à 4 m - Série L 


ROSIER GRIMPANT SPECIAL 


MERMAID (Non disponible cette saison, nos greffes 
ayant gelé de nouveau en février 1986). 


ROSIERS MOUSSEUX 


BLANCHE MOREAU (Moreau Robert en 1880) centifolia 
muscosa - Arbuste vigoureux à bois sombre et 
épineux. Fleurs bien doubles, blanc pur,parfumées, 
envahies à la base par une mousse brunâtre. Beau 
rosier remontant. Hauteur 1,50 m - Série K 

DEUIL DE PAUL FONTAINE (Fontaine en 1873) centi- 
folia muscosa - Grandes fleurs très doubles, rouge 
pourpre foncé, odorantes, à quartiers, très moussues. 
Floraison de juin à octobre. Hauteur 1,40 m à 1,60 m- 
Série K 

EUGENIE GUINOISSEAU (B. Guinoisseau en 1864) 
centifolia muscosa- Rosier bien moussu, vigoureux à 
feuillage vert foncé, luisant. Fleurs doubles rouge 
cerise, ombré de violet, parfumées. Remontant. 
Hauteur 1,40 m à 1,60 m - Série K 

GABRIEL NOYELLE (Buatois en 1933) centifolia 
muscosa - Rosier mousseux à fleurs doubles, orange 
saumoné, jaune pâle à la base des pétales, légère- 
ment odorant. Remontant. Hauteur 1,20 m à 1,50 m- 
Série K 

GLOIRE DES MOUSSEUX (Laffay en 1852) centifolia 
muscosa - Beau rosier à port dressé, à feuillage vert 
pâle. Mousse verdâtre envahissant l'extrémité des 
tiges et la base des fleurs, grandes, très doubles, 
presque en quartiers, de couleur rose saumoné à 
rose plus pâle. Floraison très longue. Hauteur 1,20 m- 
Série L 

JEANNE DE MONTFORT (Robert en 1851) centifolia 
muscosa - Un des plus grands rosiers mousseux, à 


fleurs plates, semi-doubles, rose clair pur, parfumées. 5 


mousse brunâtre. Non remontant. Hauteur 1,80 m à 
2,30 m - Série L 

Mme EDOUARD ORY (Robert en 1854) centifoliamuscosa- 
Rosier moyennement mousseux, à grand et joli 
feuillage. Grandes fleurs bien rondes et pleines, 
globuleuses, rose carminé vif, doucement parfumées. 
Remontant. Hauteur 1,50 m. (Disponible limité) - Série L 

Mre LOUIS LEVEQUE (Lévêque en 1898) centifolia 
muscosa - Rosier dense à port dressé, au feuillage 
allongé vert brillant. Grandes fleurs globuleuses, rose 
pâle, partumées. Remontant. Hauteur 1,50 m-SérieL 

MOUSSELINE (Non disponible cette saison) 

ROBERT LEOPOLD (Non disponible cette saison). 

SALET (Lacharme en 1854) centifolia muscosa- Buisson 
mousseux à fleurs moyennes, très doubles, plates, 
rose vif, très odorant et remontant. Très agréable. 
Hauteur 1,00 m à 1,20 m - Série K 

WILLIAM LOBB (Laffay en 1855) Centifolia muscosa - 
Syn. : "Duchesse d'istrie”. Arbuste très vigoureux 
pouvant se palisser. Bien moussu et feuillage ample. 
Larges fleurs plates, semi-doubles, carmin violacé 
virant au lilas pâle. Non remontant. Hauteur: 1,50 m à 
1,80 m - Série K 


ROSIERS BUISSONS 
ANCIENS et ARBUSTES 


ADAM MESSERICH (Lambert en 1920) bourboniana - 
Gracieux rosier au port élancé, à feuillage vert clair, 
abondant et sain. L'arbuste fournit pendant tout l'été 
des grandes fleurs semi-doubles, en coupe à l'épa- 
nouissement, rose vif brillant. Parfum de framboise. 
Peut se palisser. Dim. : 1,80 x 1,20 m - Série L 


AGNES (Saunders en 1900) hybride de rugosa - Grand 
buisson à fleurs doubles,jaune paille, parfumées, 
faible remontance, hauteur 1,60 m à 2 m - Série L 

ALFRED COLOMB (Lacharme en 1865) hybride remon- 
tant - Buisson vigoureux au feuillage foncé et 
abondant. Fleurs doubles, globuleuses, rouge 
framboise, ombré de rouge plus foncé. Bien parfumé. 
Faible remontée d'automne. Dim. : 1,30 m x 1 m. 
(Disponible limité) - Série L 


ARTHUR DE SANSAL (Cartier en 1855) Portland- Rosier 
à port érigé, au feuillage vert foncé. Fleurs plates, très 
doubles à quartiers, rouge cramoisi foncé avec des 
reflets marron. Refloraison irrégulière. Dim. : 0,90 m 
x 0.60 m - Série L 

BALLERINA (Bentall en 1937) hybride de moschata - 
Rosier arbustif à port élancé, à petit feuillage clair, 
sain. Fournit de juin à l'automne, de larges bouquets 
de petites fleurs simples, rose brillant à centre blanc, 
hauteur 1,50 m à 1,80 m - Série L 


BARON GIROD DE L’AIN (Reverchon en 1897) hybride 
remontant - Sport de "Eugène Furst”. Joli rosier, 
vigoureux, au beau feuillage sain. Fleurs doubles 
rouge cramoisi, aux bords ondulés, liseré de blanc. 
Parfumé, remontant, hauteur 1 à 1,50 m - Série L 

BARONESS ROTHSCHILD (Pernet Père en 1868) 
hybride remontant - Sport de "Souvenir de la Reine 
d'Angleterre”. Rosier vigoureux, érigé, florifère, fleurs 
ressemblant à des pivoines, très larges, bien pleines, 
en forme de coupe, rose frais, teinté légèrement de 
blanc. Floraison d'automne modérée, hauteur 
1,50 m à 1,80 m - Série L 


BARONNE PREVOST (Desprez en 1842) ÉvbRas 
remontant - Rosier vigoureux au port dressé. Grandes 
fleurs plates, bien pleines et chif rose carminé 
vif. Fort parfum. Floraison mi-juin à fin juin. Faible 
Sen L Dim. : 1,50 m x 1 m. (Disponible limité) - 

rie L L 


BAYREUTH (Kordès en 1965) lambertiana - Fleurs bi- 
colores rouge et jaune, plante rustique, touffue à 
floraison remontante, hauteur 1,50 m. (Disponible 
limité) - Série J 

BELLE AU BOIS DORMANT (Kordès en 1960) -Arbuste 
touffu, grandes fleurs rose saumoné à rose foncé, 
reflets jaune, remontant, hauteur 1 à 1,50 m. (Dispo- 
nible limité) - Série J 

BELLE ISIS (Non disponible cette saison). 


BENGALE ROUGE (en 1955) chinensis - Grappes de 
larges fleurs rouge brillant, très remontant, hauteur 
1 à 1,20 m- Série K 

BLANC DE VIBERT (Vibert en 1847) Portland - Rosier à 
feuillage vert jaunâtre, à développement moyen. 
Belles fleurs en forme de coupe, s’ouvrant à plat, bien 
doubles, blanc avec un reflet citron au centre, puis 
blanc pur. Remontant, dim. : 1,20 m x0,80 m- Série M 

BLANC DOUBLE DE COUBERT (Cochet-Cochet en 
1892) rugosa - Fleurs doubles blanches, rosier 
vigoureux à feuillage sain, remontant, fructifie peu, 
dim. 1,80 m à 1,50 m - Série K 

BONN (Kordès en 1950) lambertiana - Arbuste à larges 
fleurs de 10 cm de diamètre, doubles, parfumées, 
rouge orangé, port dressé remontant, hauteur 
1,20 m à 1,50 m - Série J 


BOTZARIS (Robert en 1856) damascena - Rosier de 
développement moyen, mais au port dressé. Fleurs 
très doubles, à quartiers, s'ouvrant à plat, blanc à 
centre verdâtre. Longue floraison unique. Feuillage 
vert clair. Très parfumé. Hauteur 1,50 m - Série L 


BUFF BEAUTY (Pemberton en 1939) hybride de 
moschata - Bel arbuste à port étalé - Gros bouquets 
de fleurs larges, doubles, jaune abricot, parfumées, 
floraison continuelle, particulièrement agréable en 
arrière saison, dim. 1,20 m x 1,50 m - Série L 


CAMAIEUX (Vibert en 1830) gallica - Rosier d'autrefois 
auxtiges légèrement arquéeset au feuillage gris-vert. 
Fleurs moyennes semi-doubles bien pleines, très 
odorantes, rose-mauve strié de blanc finissant au gris 
lilacé pâle. Floraison unique certes, mais que de 
teintes ! Hauteur 1,20 - Série M 

CANARY BIRD (en 1911) hybride de xanthina - Rosier 
arbustif couvert de nombreuses fleurs simples jaune 
canari en avril-mai sur toute la longueur des branches, 
feuillage très sain, fruits rouges, non remontant, dim. 
2 x 1,50 m- Série L 


CAPUCINE BICOLORE (Willmott vers 1590) - Syn. : 
"Rosa Foetida Bicolor’. Sport de ”’Rosa Foetida”. 
Fleurs simples, rouge orangé, revers jaune, non 
remontant, dim. 1,20 m x 1,50 m - Série K 

CAPTAIN HAYWARD (Bennett en 1893) hybride 
remontant - Semis de "Triomphe de l'Exposition”. 
Larges fleurs semi-doubles (7 cm de diamètre) en 
coupe, rouge cerise carminé. Faiblement remontant, 
mais de gros fruits orangés succèdent à la floraison. 
Hauteur 1,20 m. (Disponible limité) - Série L 

CARDINAL DE RICHELIEU (Laffay en 1840) gallica - 
Fleurs doubles, moyennes, pleines, parfumées, 
pourpre carminé, non remontant, hauteur 1,50 m - 
Série L 

CARMEN (Lambert en 1905) hybride de rugosa - Bel 
arbuste à floraison continuelle au feuillage dense, 
vert clair. Très larges fleurs simples, pourprées aux 
étamines jaunes. Fleurit de bonne heure. Dim. : 1,50 x 
1,20 m - Série L 

CELESTIAL(Kew en 1797) alba - Syn. :"Celeste”. Rosier 
arbustif vigoureux donnant des fleurs semi-doubles 
rose tendre, joli contraste avec un feuillage gris-vert, 
sain, floraison en juin-juillet, hauteur 1,80 m à 2 m- 
SérieL. 


CELINE FORESTIER (Trouillard en 1842). (Sera 
disponible à l'automne 1987). 

CHAPEAU DE NAPOLEON (Prévost en 1827) centifolia- 
Syn. : “Rosa Centifolia Cristata”. Nombreuses ex- 
croissances fines sur le bord des sépales, les fleurs 
sont doubles, rose vif, odorantes, mais ne remonte 
pas, dim. 1,50 m x 1,20 m - Série L 

CHARLES DE MILLS (origine inconnue) gallica - Une 
des plus belles roses galliques, fleur large (10 à 
11 cm), très double, à quartiers, au coloris peu 
commun : rouge pourpré avec un mélange de rouge 
vif et de marron, parfum modéré, non remontant, 
hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série L 


COMTE DE CHAMBORD (Moreau-Robert en 1860). 
(Sera disponible à l'automne 1987). 

CONRAD FERDINAND MEYER (Muller en 1899) hybride 
de rugosa - Arbuste à port dressé, très épineux, à 
fleurs très parfumées, rose argenté pur, en coupe, 
remontant, dim. 2 x 1,50 m - Série K 


CONSTANCE SPRY (Austin en 1961) arbuste - Une 
magnifique rose, relativement récente, dans le pur 
style de la rose ancienne : grosses fleurs bien rondes, 
très doubles, en coupe, rose brillant, plus soutenu au 
centre. Puissant parfum de myrrhe. Port arbustif à 
longues branches souples. Ce rosier convient pour 
des utilisations diverses : arbuste isolé (fort buisson 
libre), palissé sur un support ou une tonnelle, ou tout 
simplement en haies champêtres libres. Non 
remontant, dim. 2 à 4 m (selon emploi) - Série L 

CORNELIA (Pemberton en 1925) hybride de moschata- 
Arbuste à port très souple, à feuillage bronzé, sain. 
Petites roses doubles, très parfumées, réunies en 
bouquets légers, rose-abricot nuancé de pêche et 
éclairé de jaune. Bien remontant et particulièrement 
agréable en automne. Dim. : 1,50 mx1,50 m-Série L 

CUISSE DE NYMPHE (Dumont de Coruset en 1802) alba- 
Syn. : "’Maiden's Blush”. Arbuste à fleurs moyennes 
très doubles, blanc carné, parfumées, floraison en juin- 
juillet, dim. 1,50 m x 1,80 - Série L 

DAINTY BESS (Archer en 1925) hybride de thé - Une 
rose charmante pour qui aime les roses simples. 
Large fleur (12 cm de diamètre) simple, à cinq pétales 
froissés en lisière, d'un rose très doux, superbement 
combiné à des étamines jaune bronzé, réunies en 
bouquets (quelquefois seules). Plante à port droit et 
au feuillage vert foncé. Floraison plus ou moins 
continuelle. Dim. : 0,90 m x 0,60 m - Série L 

DAME EDITH HELEN (Dickson en 1926) hybride de 
thé - Fleurs énormes, très doubles, d'un rose rou- 
geoyant, au parfum exquis, portées par des tiges 
bien rigides (idéal pour mettre en vase). Large feuillage 
vert foncé, sain. Remontant. Dim. : 0,90 m x 0,60 m- 
Série M 


DIRIGENT (Kordès en 1956) lambertiana - Syn. : "The 
Conductor”. Rosier arbustif à fleurs moyennes, semi- 
doubles, légèrement odorantes, rouge sang, groupées 
en bouquets, remontant, hauteur 1,20 m - Série J 

DOCTEUR ECKENER (Berger en 1930) hybride de 
rugosa - Arbuste vigoureux à port élancé, les branches 
fléchissant parfois à leur extrémité. Larges fleurs 
semi-doubles, en forme de coupe, parfumées, rose 
cuivré. Remontant. Hauteur 1,50 m à 1,80 m- Série K 


DORNROSCHEN (Kordès en 1960) hybride moderne - 
Rosier arbustif sain et vigoureux à port érigé, fleurs 
bien pleines, rose saumoné, parfumé, remontant, 
hauteur 1 à 1,30 m - Série K 

ECLAIR (Lacharme en 1833) hybride remontant - Une 
rose rouge sombre, presque noire, s'ouvrant plate en 
forme de rosette. Feuillage éparpillé donnant à la 
plante une allure un peu désuette, mais la couleur et 


le parfum compensent bien celà. Remontant. Dim. 
1,20m x 0,90 m. (Disponible limité) - Série M 

ELMSHORN (Kordès en 1951) lambertiana - Excellent 
rosier arbustif très florifère et sain, petites fleurs 
doubles genre pompon, rose vif, réunies en larges 
inflorescences, très bel effet en automne, floraison 
continuelle, dim. 1,50 m x 1,20 m - Série K 

EVA (Kordès en 1937) hybride de moschata - Fleurs 
rouge foncé à centre blanc, en bouquets, simples, 
parfumé, très remontant, hauteur 1,50 m - Série K 

FANTIN-LATOUR {en 1900) centifolia - Rosier vigoureux 
au beau feuillage foncé, belles fleurs pleines, très 
doubles, plates à quartiers, rose à centre plus foncé, 
non remontant, dim. 1,50 m x 1,50 m - Série L 

FELICIA (Pemberton en 1928) hybride de moschata - 
Arbuste touffu, florifère, au feuillage sain et abondant, 
fleurs semi-doubles, à odeur de musc, rose argenté, 
saumoné, réunies en énormes bouquets, bien 
remontant, dim. 1,30 m x 1,30 m - Série L 

FERDINAND PICHARD (Tanne en 1921) hybride 
remontant - A mon avis, il s'agit là, du meilleur rosier 
à stries (avec Honorine de Brabant, dans des tons 
plus clairs). Agréable buisson vigoureux, très sain, au 
riche feuillage dense dans lequel on découvre des 
fleurs doubles, en forme de coupe, parfumées, rose 
foncé et pourpre striées de blanc. Superbe ensemble! 
Floraison remontante- Dim.:1,50 mx1,20 m-SérieM 

FEU D'ARTIFICE (Non disponible cette saison). 

F.J. GROOTENDORST (int. par Grootendorst en 1918) 
hybride de rugosa - Beau rosier donnant des grappes 
de petites fleurs rouges, doubles, ressemblant à des 
œillets, feuillage sain, remontant, dim. 1,50 m x 2 m- 
Série K 

FRANÇOIS COPPEE (Lédéchaux en 1895) hybride 
remontant - Beau buisson élancé au feuillage brun, 
se couvrant de grandes fleurs doubles, cramoisi 
velouté, odorantes. Remontant. Hauteur 1,20 m - 
Série L 

FRAU DAGMAR HASTRUP (J. Hastrup en 1914) hybride 
de rugosa - Rosier à port large, au feuillage foncé et 
sain, fleurs simples rose clair à étamines ivoire-crème, 
très gros fruits rouge cramoisi en même temps que les 
dernières fleurs, bien pour couvre sol et talus, 
remontant, hauteur (selon utilisation) 0,60 m à 1,30 m- 
Série K 

FRAU KARL DRUSCHKI (Lambert en 1901) hybride 
remontant - Rosier vigoureux à grandes fleurs blanches 
tachetées de rouge, double, remontant, hauteur 1 à 
1,50 m - Série L 

FRED LOADS (Holmes en 1967) hybride moderne - Bel 
arbuste à fleurs semi-doubles, vermillon orangé, très 
larges, en bouquets, parfumé, remontant, hauteur 
1,50 m à 2 m- Série K 

FRITS NOBIS (Kordès en 1940) hybride moderne - 
Arbuste dense et touffu, au feuillage gris-vert, bien 
sain. Larges fleurs semi-doubles, rose saumoné, 
parfumées. Floraison unique, mais très abondante. 
Hauteur 1,50 m à 2 m - Série L 


FRUHLINGSDUFT (Kordès en 1949) hybride de spino- 
sissima - Grand rosier arbustif au feuillage glauque. 
Grandes fleurs larges, semi-doubles, crème-abricot, 
très parfumées. Non remontant. Dim. : 2,50 mx2m- 
Série K 

FRUHLINGSGOLD (Kordès en 1937) - hybride de spino- 
sissima - Rosier à forte végétation, se couvrant en mai, 
de grandes fleurs simples jaune vif, très parfumé, 
floraison très longue, mais non remontante, dim. 2 x 
1,80 m - Série L 

FRUHLINGSMORGEN (Kordès en 1941) hybride de 
Spinosissima - Bel arbuste à larges fleurs semi- 
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doubles, rose carminé à centre jaune, étamines marron, 
non remontant. Dim. 2 x 2,50 m - Série L 

FRUHLINGSZAUBER (Kordès en 1942) hybride de 
spinosissima - Fort rosier arbustif au feuillage 
vert foncé, sain. Donne des fleurs mi-simples rose 
argenté, très parfumées. Epineux. Non remontant. 
Dim. : 1,80/2 m x 1,50 m - Série K 

GEORGES ARENDS (W. Hinner en 1910) hybride 
remontant - Syn. : "Fortuné Besson”. Rosier arbustif 
à port dressé, les tiges inermes, le feuillage vert clair 
(tout comme "Frau Karl Druschki”). Fleur vraiment 
bien faite, ronde, très grosse avec ses pétales 
récurvés, d’un joli coloris rose doux mêlé de blanc 
crème. Floraison bien remontante. Parfum très 
agréable. Hauteur : 1,30 m à 1,60 m - Série L 

GEORGES DICKSON (A. Dickson en 1912) hybride de 
thé - Buisson à végétation élancée, à grand feuillage 
mat. Grandes fleurs doubles, parfumées, rouge brillant, 
lumineux. Remontant. Hauteur : 1 à 1,30 m. (Dispo- 
nible limité) - Série K 

GLOIRE DE CHEDANNE-GUINOISSEAU (Chédanne- 
Pajotin en 1907) hybride remontant- Rosier de bonne 
vigueur, au feuillage vert foncé et mat. Très grandes 
fleurs doubles, en coupe, bien formées, rouge carminé 
éblouissant. Remontée irrégulière. Hauteur 1,20 m à 
1,40 m - Série K 


GLOIRE DE DUCHER (Ducher en 1865) hybride 
remontant - Syn."Germania”. Rosier arbustif, presque 
grimpant. Très grandes fleurs doubles (8 à 10 cm de 
diamètre) pourpre cramoisi foncé, ombré de marron, 
avec un œil en bouton. Parfum agréable. Nécessite 
un support ou le mêler à d'autres arbustes. Remontant. 
Hauteur : 2 m - Série L 


GOLDEN WINGS (Sheperd/Bosley en 1956) hybride 
moderne - Excellent rosier arbustif, souple, à feuillage 
sain, grandes fleurs, très larges (10 à 12 cm) simples, 
jaune soufre à étamines dorées, légèrement parfumé, 
très remontant, dim. 1,80 m x 1,80 m - Série L 

GROS PROVINS PANACHE (Fontaine en 1866) gallica - 
Grandes fleurs blanc crème, tachetées de violet et de 
mauve, parfumées, floraison en juin, hauteur 1,50 m- 
Série L 

GROOTENDORST SUPREME (F. J. Grootendorst en 
1936) - Sport de" F.J. Grootendorst”, avec des fleurs 
beaucoup plus foncées. Mêmes caractéristiques - 
Série K 

GROS CHOUX DE HOLLANDE - bourbon - Assurément 
une vieille variété dont j'ignore l'origine et l'année de 
création. Rosier vigoureux, rustique au feuillage sain. 
Fleurs très doubles, bien pleines, d'un rose très 
doux. Parfum appréciable. Remontant, dim. : 2 x 
1,50 m - Série M 

GRUSS AN TEPLITZ (int. par P. Lambert en 1897) 
bourboniana. Arbuste donnant des grappes de fleurs 
rouge écarlate velouté de noir, parfumées, remontant, 
hauteur 1 à 1,40 m - Série K 

HANSA (Schaum et Van Tol en 1905) hybride de rugosa- 
Arbuste à feuillage gaufré, sain, variété remontante 
donnant des fleurs larges, doubles, parfumées, rouge 
violacé, gros fruits rouges en automne, dim. 1,50 mx 
1,50 m - Série K 

HEINRICH MUNCH (W. Hinner en 1911) hybride 
remontant - Beau buisson à port élancé. Feuillage 
bien sain. Fleurs très grandes, (8 à 10 cm de diamètre), 
bien doubles, odorantes, rose argenté très doux, 
hauteur 1 m. Quelquefois remontant. (Disponible 
limité) - Série L . ’ 

HERMOSA (Marcheseau en 1840) chinensis - Petit rosier 
buisson, au feuillage vert glauque, petites fleurs 
doubles, rose satiné, parfumées, florifère et bien 
remontant, hauteur 0,60 m à 0,80 m - Série K 


HONORINE DE BRABANT (avant 1900) bourbon - 
Arbuste vigoureux à feuillage ample, vert clair, ferme 
et sain. Grandes fleurs doubles, en coupe, et à quartiers, 
rose tendre tacheté et strié de lilas et de violet. Parfum 
agréable. Remontée moyenne, maisavec des coloris 
plus riches en automne - Série L 

ICEBERG (Kordès en 1958) lambertiana - Syn. : "Fée des 
Neiges”. Beau buisson robuste au feuillage vert 
lumineux, fleurs blanches parfumées, modérément 
doubles, réunies en bouquets légers, bien remontant, 
hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série J 


ILSE HABERLAND(Kordès en 1956) hybride moderne - 
Beau buisson divergent, au feuillage vert brillant, sain, 
larges fleurs (12 à 15 cm) doubles, rose carminé au fort 
parfum, très remontant, dim. 1,50 m x1,50 m- Série L 


JACQUES CARTIER (Moreau-Robert en 1868) portland - 
Grandes fleurs très doubles, rose pâle, centre plus 
foncé, très parfumées, remontant, hauteur 1 à 1,20 m- 
Série L 

JENNY DUVAL (en 1821) gallica - Rosier vigoureux à 
port souple, à feuillage gris-vert. Fleurs doubles à 
quartiers d'une forme parfaite, offrant un choix de 
coloris : gris lilacé, rouge-cerise, magenta, violet de 
Parme, changeant Selon le temps. Non remontant, 
dim. : 1,20 m x 0,90 m. (Disponible limité) - Série L 

JOSEPH'S COAT (Non disponible cette saison) 

JULES MARGOTTIN (Margottin en 1853) hybride remon- 
tant - Rosier à port dressé, au feuillage sain. Fleurs 
très doubles, à quartiers, au coloris carminé clair, 
légèrement odorantes. Devient remontant en vieillis- 
sant. Hauteur 1,20 m. (Disponible limité) - Série L 


KAZANLIK (Keller en 1689) - Syn. : "Rosa Damascena 
Trigintipelata”. Buisson vigoureux au feuillage sain, 
fleurs doubles rose, très parfumées, utilisée pour 
l'extraction de l'essence de rose, non remontant, dim. 
1,80 m x 2 m. (Disponible limité) - série L 


KONIGIN VON DANEMARK (J. Booth en 1826) alba - 
Syn. : "Queen of Denmark”. Agréable rosier au feuillage 
gris vert, fleurs doubles à quartiers, rose, très 
odorantes, non remontant, hauteur 1,50 à 2 m- Série L 


LA FRANCE (Non disponible cette saison) 


LA REINE VICTORIA (Schwartz en 1872) bourboniana- 
Rosier à port érigé et à feuillage très sain, jolies roses 
en forme de coupe, rose lilas vif, floraison continuelle, 
dim. 1,50 m x 1,50 m- Série M 

LORRAINE LEE (A. Clark en 1924) hybride de gigantéa- 
Rosier arbustif vigoureux à feuillage sain, fleurs 
doubles en coupe, parfumées, rose abricot, exposition 
abritée, remontant, hauteur 1,50 m à 2,50 m. 
(Disponible limité) - Série L 

LUCIA (Kordès en 1966) lambertiania- Arbuste vigoureux, 
à fleurs en bouquets jaune citron, feuillage brillant, 
fort parfum, remontant, dim. 1,50 m x 1,60 m-Série L 

LYCORIS (Non disponible cette saison) 

MARGUERITE HILLING (Hilling en 1959) hybride de 
moyési - Arbuste souple à grandes fleurs simples, 
larges, rose à étamines jaunes, remontant, dim. 
1,80 m x 1,60 m - Série K 

MAX GRAF (Bowditch en 1919) hybride de rugosa - 
Rosier couvre-sol, feuillage de rugosa, fleurs simples, 
rose brillant, non remontant mais longue floraison, 
pour talus, muret, couvre 2 à 3 m2 - Série K 

MIRANDA (Non disponible cette saison) 


Mre BERARD (F. Levet en 1872) hybride de thé - Fort 
arbuste à végétation très évasée. Grandes fleurs 
doubles, en forme de coupe, au coloris rare : jaune 
saumon touché de saumon rosé. Un parfum bien 

E agréable. Floraison remontante. Dim. : 1,80 m x 
4 30 m. (Disponible Hmité) * - Série M 


Mme CAROLINE TESTOUT (Non disponible cette saison) 

Mme GABRIEL LUIZET (Liabaud en 1877) hybride 
remontant - Rosier vigoureux à feuillage sain. Fleurs 
assez grandes, bien doubles, odorantes, rose argenté 
brillant. Non remontant. Hauteur : 1,30 m à 1,60 m- 
Série L 

Mre HARDY (Hardy en 1832) damascena - La plus 
renommée des roses de Damas, rosier à port érigé, 
au feuillage vert clair, donnant des fleurs très doubles, 
blanc pur, teinté parfois de rose chair, très parfumé, 
non remontant, dim. 1,50 m x 1,50 m - Série L 


Mre LEGRAS DE ST GERMAIN (introduit en 1846) alba- 
Fort buisson aux tiges presque inermes, et au feuillage 
vert clair. Fleurs très doubles, en forme de coupe, puis 
plates, d'un jolicoloris: ivoire brillant à reflet jaune au 
centre. Non remontant.Hauteur : 1,60 m à 1,80 m- 
Sére L 

Mme LAURIOL DE BARNY (Trouillard en 1868) bourbon - 
Plante vigoureuse saine dans le pur style des vieilles 
roses. Fleurs pleines, bien doubles, plates, à quartiers, 
rose argenté. Quelques fleurs par intermittence en 
arrière-saison. Parfum fruité, dim. : 1,50 m x 1,20 m. 
(Disponible limité) - Série M 


Mme PIERRE OGER (Oger int. par Verdier en 1878) 
bourboniana - Sport de la ”’Reine Victoria”, rosier 
vigoureux et florifère, fleurs rose argenté, en coupe, 
translucides, en forme de petit nénuphar, parfumé et 
remontant, hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série L 


Mme PLANTIER (Plantier en 1835) damascena - Un 
excellent rosier arbusif, vigoureux nécessitant parfois 
un support, donne des fleurs doubles, parfumées, 
réunies en bouquets, blanc crème en juin-juillet, non 
remontant, hauteur 2 à 2,50 m - Série L 


MOJE HAMMARBERG (en 1931) hybride de rugosa - 
Bon rosier rugueux au feuillage sain, à port étalé, 
peut convenir comme couvre-sol (selon taille), fleurs 
larges, semi-doubles, rouge carminé foncé, légère- 
ment parfumé, très remontant, gros fruits rouges dès 
la fin août, dim. 0,60 m x 1,20 m - Série L 

MOONLIGHT (Pemberton en 1913) hybride de moschata- 
Arbuste à port très souple,les branches longues 
pouvant se palisser. Bois et feuillage brun. Fleurs 
semi-doubles, blanc ivoire réunies en larges bouquets. 
Floraison très généreuse en fin d'été. Hauteur : 
1,60 m à 1,80 m - Série L 

MOYESI (Int. vers 1900) Chine - Rosier arbustif élégant 
au feuillage léger, aux tiges très souples se couvrant 
de grandes fleurs simples, rouge sombre avec les 
étamines dorées, floraison unique, suivie d'une fructi- 
fication sensationnelle (fruits en forme de bouteille, 
rouge-orangé) non remontant, dim. 2,50 m x 2 m- 
Série L 


MOYESI GERANIUM (en 1950) hybride de moyési- Port 
compact, grandes fleurs simples, rouge vif, nuancé 
géranium, étamines jaunes, vigoureux, non 
remontant, belle fructification, dim. 2,50 m x 2 m- 
Série L 

MOZART (Lambert en 1937) hybride de moschata - 
Rosier arbustif à floraison généreuse, fleurs simples, 
parfumées, rose carminé à centre blanc, formant de 
gros bouquets, fleurit tard en automne, hauteur 1 à 
1,30 m - Série K 


Mr ANTONY WATERER (Waterer en 1889) hybride de 
rugosa - Rosier vigoureux, sain et généreux tant par 
son feuillage que par sesfleurs, larges, semi-doubles 
rouge foncé, parfumé et remontant, dim. 1,80 x 
1,50 m - Série L 

Mr JOHN LAING (Bennet en 1887) hybride remontant- 
Buisson à grandes fleurs bien pleines, rose carminé, 
vigoureux et remontant, très parfumé, hauteur 1 à 
1,20 m Série K 


NEVADA (Dot en 1927) hybride de moyési - Arbuste à 
floraison précoce (mi-mai) fleurs simples larges de 
10 cm de diamètre, blanc jaunâtre, marbrées de rose 
au revers des pétales, petite refloraison d'automne, 
dim. 1,80 m x 1,80 m - Série K 

NOVA ZEMBLA (Mees/Ruys en 1907) hybride de rugosa - 
Sport de "Conrad Ferdinand Meyer’, fleurs rose plus 
pâle, presque blanches, très belle refloraison 
d'automne,remontant, dim. 2 x 1,50 m - Série L 

OSKAR SCHEERER (Kordès) hybride moderne - Très joli 
rosier arbustif, vigoureux, sain, fleurs doubles, rouge 
foncé velouté, remontant, dim. 1,50 x 1,50 m- Série K 


PAUL NEYRON (Levet en 1869) hybride remontant-Très 
bon rosier à larges fleurs pleines, odorantes rose 
carminé vif, remontant, hauteur 1,20 m à 1,50 m - 
Série K 

PENELOPE (Pemberton en 1924) hybride de moschata - 
Rosier arbustif élégant et sain à floraison remontante, 
fleurs semi-doubles, ouvertes, blanc-crème teinté de 
jaune citron et rose pâle au centre, particulièrement 
agréable en automne, parfumé, dim. 1,50 m x1,80 m- 
Série L 

PERGOLESE (Non disponible cette saison) 

PERPETUEL RED (1955) hybride moderne - Beau buis- 
son rustique, au feuillage agréable vert clair. Fleurs semi 
doubles rouge pourpre réunies en gros bouquets. 
Floraison continuelle, hauteur 0,80 à 1,20 m- Série J 

PERSIAN YELLOW (int. par H. Willock en 1837) - Syn.: 
"Rosa Foetida Persiana”. Rosier décoratif au feuillage 
vert jaunâtre. Fleurs doubles, jaune d'or, tout le long 
des tiges de l'année précédente, non remontant, 
hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série K 

PETITE ORLEANNAISE (vers 1900) gallica- Vigoureuse 
variété à petites fleurs doubles rose foncé teinté de 
pourpre, parfumées. Floraison tardive vers la fin juin. 
Plante souple à petit feuillage vert clair. Hauteur : 
1,50 m - Série L 

PINK GROODENDORST (Grootendorst en 1923) 
hybride de rugosa - Arbuste touffu à feuillage de 
rugosa, petites fleurs doubles roses ressemblant à 
des œillets, floraison continuelle, remontant, dim. 
1,80 m x 1,50 m - Série K 

POMPON BLANC PARFAIT (Verdier en 1876) alba - 
Buisson à port dressé, peu épineux, au feuillage vert- 
gris clair. Petites fleurs compactes (4 cm de diamètre) 
en forme de rosettes, rose carné effleuré de lilas. 
Floraison en juin. Hauteur : 1,20 m à 1,50 m-Série M 

POMPON DE BOURGOGNE (Non disponible cette saison) 

PROSPERITY (Pemberton en 1919) hybride de polyantha- 
Rosier buissonnant dressé, au feuillage vert foncé 
brillant. Les extrémités des longues tiges sont 
retombantes. Belles fleurs doubles en forme de rosettes, 
blanc ivoire avec un soupçon de jaune citron aucentre, 
réunies en larges bouquets. Parfumé. Remontant. 
Dim. : 1,60 m x 1,20 m. (Disponible limité) - Série L 

QUEEN OF BOURBON (Mauget en 1834) bourbon - 
Syn. : "Reine de l'Ile Bourbon”. Rosier arbustif 
vigoureux ou sarmenteux à palisser. Feuillage ferme, 
vert moyen, très denté. Fleurs semi-doubles, en coupe, 
à pétales ondulés, rose veiné de carmin. Etamines 
dorées apparentes à l'épanouissement. Forte floraison 
en juin. Quelques fleurs en automne. Fort parfum. En 
arbuste dim. : 1,80 m x 1,50 m, en grimpant : 3 à 4 m. 
(Disponible limité) - Série L 


REINE DES CENTFEUILLES (en 1824) centifolia - 
Rosier arbustif à feuillage ample, au port quelque 
peu désordonné. Larges fleurs doubles, parfumées, 
rose clair, rétractées à plein épanouissement, avec 
les pétales pointus. Floraison bien agréable en juin- 
juillet, dim. 1,50 m x 0,90 m - Série M 


REINE DES VIOLETTES (Millet-Malet en 1860) hybride 
remontant - Large buisson touffu au feuillage dense, 
vert-gris, doux à toucher. Belles fleurs doubles faisant 
penser aux "galliques”, à quartiers, pourpre foncé 
aux revers soyeux plus clairs. Ces belles roses au 
puissant parfum fanent en violet de Parme. Remontant, 
hauteur : 1,50 m. (Demande un sol riche) - Série M’ 


ROBIN HOOD (Pemberton en 1927) hybride de moschata - 
Buisson à moyen développement, idéal pour former 
une petite haie, fleurit sans cesse, en grappes de fleurs 
semi-doubles, rose carminé, dim. 1,20 x 1,50 m- Série J 


ROI DES POURPRES (Descemet en 1819) portland - 
Buisson à moyenne végétation, petit feuillage, ayant 
tendance à s'étaler, fleurs moyennes, doubles 
présentant trois nuances différentes : cramoisi 
pourpré, pourpre violacé, pour finir au rose, remon- 
tance irrégulière, dim. 0,80 m x 1,20 m - Série L 


ROSA ALBA SEMI-PLENA - Beau buisson à tiges 
dressées, au feuillage gris-vert.Fleurs semi-doubles 
(5 à6 cm de diamètre), blanc crème, bien parfumées. 
Floraison unique en juin. Fruits rouges en abondance 
à l'automne, hauteur : 1,80 m à 2 m - Série L 

ROSA CENTIFOLIA (Linné en 1596) centifolia - Syn. : 
"Rose Chou”. Beau rosier à fleurs très doubles, pleines, 
rose phlox, très parfumées, les fleurs sont parfaites et 
souvent associées par deux ou trois, floraison en juin/ 
juillet, dim. 1,60 m x 1,20 m - Série L 

ROSA DAMASCENA (Miller vers 1768) damascena - 
Syn. :’Rose de Damas”. Rosier vigoureux à belles fleurs 
doubles, rose, très parfumées, non remontant, dim. 
1,80 m x 1,50 m - Série L 

ROSA HUGONIS (Hemsley en 1899) rose jaune de Chine - 
Bel arbuste à port souple se couvrant de fleurs simples 
solitaires, jaune canari en mai, rameaux pourprés et 
feuillage fin, fruits rouges ronds, ne remonte pas, dim. 
2,50 m x 2 m- Série K 

ROSA MACOUNII (Greene en 1826) Amérique du Nord- 
Très bel arbuste au feuillage gaufré, gris vert, riche 
floraison en juin-juillet, petites fleurs simples, rose 
clair, auxquelles succèdent de nombreux fruits ronds 
globuleux, rouge vif, dès le mois d'août, dim. 1,60 m x 
1,80 m - Série L 


ROSA PORTLAND (Rosier type) portland - Grandes fleurs 
semi-doubles, rouge foncé velouté, étamines or, 
parfumé, remontant dim. 1,20 m x 1 m - Série L 

ROSA REPENS ALBA (Rehder en 1903) R. Arvensis XR. 
Rugosa - Syn. :”’Rosa X Paulii”. Excellent rosier à port 
étalé, convient comme couvre-sol pour garnir un talus, 
très épineux, floraison en larges corymbes de fleurs 
simples, blanches, larges, léger parfum de clou de 
girofle, non remontant, dim. 0,80 m x 2,50 m- Série K 

ROSA RUBRIFOLIA (Villars en 1814) Europe - Syn. : 
"Rosa Ferruginéa”. Rosier très apprécié pour son 
feuillage gris bleu pourpré, couvert d'une pruine 
bleuâtre, fleurs groupées en corymbes, rose vif, fruits 
brunâtres nombreux, non remontant, dim. 2 x 1,50 m- 
Série K 

ROSA RUGOSA (en 1854) rose du Japon - Rosier de 
semis à fleurs simples, rouge à rouge plus clair, donne 
de gros fruits rouges et remonte, hauteur 1,20 m à 
1,50 m - Série J 

ROSA RUGOSA ALBA (en 1860) - Rosier de semis à fleurs 
simples, de couleur blanche, remontant, fructification 
d'automne, hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série J 

ROSA RUGOSA RUBRA (vers 1796) - Rosier de semis, à 
fleurs rouge pourpre, donnant à l'automne des fruits 
orangés, devenant rapidement rouges, remonta nt, 
“hauteur 1,30 m à 1,50 m - Série J 


ROSA NITIDA (int. en 1807) Amérique du Nord - Rosier 
botanique à feuillage fin et à bois rougeâtre, fleurs 
simples rose foncé en juin-juillet, feuillage brunissant 
à l'automne, fruits rouges ronds, non remontant, 
hauteur : 0,80 m à 1 m - Série K 

ROSA VIRGINIANA (int. vers 1807) Amérique du Nord- 
Syn. "Rosa Lucida”. Rosier arbustif vigoureux, érigé, 
donnant desfleurs simples, rose clair brillant, fin juin- 
juillet, étonnant feuillage passant du pourpre au vert 
pour finir rouge sombre à l'automne, fruits rouges 
brillants, non remontant, dim. 1,50 m x 2 m- Série K 


ROSE A PARFUM DE L’HAŸ (Gravereaux en 1904) 
hybride de rugosa - Arbuste à grandes fleurs doubles, 
rouge cerise carminé, parfum très agréable, remon- 
tant, dim. 1,20 m x 1,20 m - Série K 


ROSE DE MEAUX (Sweet en 1789) centifolia - Syn. : 
"Rosier Pompon” - Beau petit rosier à port compact 
et au feuillage vert clair, floraison hâtive surle bois de 
deux ans, fleurs doubles, plates, rose vif, souvent par 
paires, non remontant, hauteur 1 à 1,20 m- Série L 

ROSE DES PEINTRES (en 1811) centifolia - Syn. : 
"Rosa X Centifolia Major”. Variété ressemblant au 
"Rosa centifolia type de Linné”, mais donnant des 
fleurs d'un rose plus soutenu avec un centre plus serré, 
cette rose a souvent été représentée dans les œuvres 
des peintres hollandais au XVIIe siècle, non remontant, 
dim. 1,50 m x 1,20 m - Série L 

ROSE DE PUTEAUX - Forme de Rosa Damascena type, 
rosier au port dressé, puis légèrement retombant, 
feuillage vert clair, fleurs semi-doubles, aplaties, rose 
pur, très parfumé, bon pour la production de corolles 
séchées, hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série L 

ROSE DE RESCHT (découvert par Miss Nancy Lindsay) 
damascena - Superbe petit rosier buisson, touffu, 
compact avec le feuillage d'un rosier gallique, ferme 
et foncé. Les petites fleurs bien pleines, en forme de 
rosettes sont d’un riche coloris rouge fuchsia, ombré 
de lilas et s'épanouissent longuement. Elles sont 
réunies en petits bouquets verticaux au sein-même 
du feuillage. Floraison remontante, dim. : 0,90 m x 
0,60 m. (Disponible très limité) - Série M 


ROSE DU ROI (Lelieur/Souchet en 1812) portland- Syn.: 
"Lee’s Crimson Perpetual”. Larges fleurs semi-doubles, 
rouge vif, teintées de mauve très parfumées, feuillage 
vert clair, remonte assez bien, hauteur 1 à 1,30 m- 
Série L 

ROSERAIE DE L’HAŸ (Cochet-Cochet en 1901) hybride 
de rugosa - Un beau buisson de la race des rugosa, 
donnant de grandes fleurs semi-doubles, rouge violacé, 
parfumé, faible fructification, remontant, dim. 
1,80 m x 1,50 m - Série K 

ROSIER EVEQUE (en 1903) gallica - Syn. : "The Bishop”. 
Grosses fleurs doubles, violet pourpre, fort parfum, 
floraison en juin, hauteur 0,90 m à 1,30 m - Série L 

ROSIER LA REINE (Non disponible cette saison) 

R. ARVENSIS (Europe et Turquie avant 1750) Syn. : 
"Rosier des Champs”. Arbrisseau à port étalé. Feuilles 
larges et dentelées, persistant longtemps en hiver. 
Petites fleurs simples, blanches, en corymbes de fin 
mai à juillet. Convient pour talus, haie, couvre-soletc. 
Non remontant. Fruits rouges. 1 à 3 m d'envergure - 
Série K 

R. X DUPONTII (Non disponible cette saison) 

ROSA FOETIDA (Perse-Hermann en 1542) Syn. : "R. 
Lutea - Arbuste aux tiges brunes, à feuillage vert vif, 

- se couvrant en juin, de larges fleurs simples, jaune 
ardent - Non remontant. Hauteur : 1,50 m à 1,80 m- 
Série K £ 

R. GALLICA OFFICINALIS (vers 1240) gallica - Syn. : 

"Rose de Provins”. Forme ancienne introduite de 
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Damas au moment des croisades, floraison en juin, 
fleurs doubles, rose de Tyr brillant, non remontant, 
hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série K 

R. GALLICA VERSICOLOR (int. par Clusius en 1583) 
gallica - Syn. : "Rosa Mundi”. Sport de ”R. Gallica 
Officinalis”. Arbuste épineux à fleurs rose pâle, striées 
de rose pourpre foncé et de blanc, étamines jaune 
d'or, non remontant, hauteur 1,20 m à 1,50 m- Série L 

R. LUCENS ERECTA (Rolfe) - Syn. : R. X Longicuspis 
Erecta”. Bel effet en arbuste libre, à tiges dressées 
au départ, puis arquées sur les extrémités, bouquets 
de fleurs moyennes, blanc rosé, non remontant, 
hauteur (en arbuste) 2,50 m à 3 m - Série L 

R. PENDULINA (en 1683) Europe-cinnamomeae - Syn.: 
"Rosa Alpina”. Rosier montagnard aux tiges presque 
inermes et au feuillage lisse et sain, fleurs simples rose 
magenta, solitaires ou groupées par deux ou cinq, 
floraison en maiï-juin, fruits rouges allongés pendants, 
non remontant, hauteur 1,40 m à 1,60 m - Série L 

R. PTERAGONIS CATABRIENSIS (en 1931) R. Hugonis 
X R. Séricéa Hookeri - Arbuste très souple rappelant 
"R. Hugonis”, longs rameaux couverts d'aiguillons 
translucides et de fleurs simples jaune pâle, en mai, 
non remontant, bel effet, dim. 2 x 2,50 m - Série L 

R. RUBIGINOSA (vers 1594) Europe - Syn. : "Rosa 
Eglantéria” ou "Sweet Briar”. rosier très épineux au 
feuillage parfumé (odeur de pomme de Reinette), 
floraison en juin, fleurs rose carné à rose vif, fruits 
rouge vif, non remontant, dim. 1,20 m x 1,50 m- Série K 

R. RUBIGINOSA GOLDBUSH (Kordès en 1954) hybride 
de rubiginosa - Rosier au feuillage vert brillant, douce- 
ment parfumé, larges fleurs (10 cm), semi-doublesen 
bouquets, florifère, dim. 1,50 m x 1 m - Série K 


R. RUBIGINOSA MAGNIFICA(Hesse en 1916) hybride 
de R. Eglantéria - Superbe arbuste au feuillage 
parfumé, dense, vert brillant. Fleurs larges semi- 
doubles odorantes, bien faites, en forme de coupe, 
rose pourpré. Non remontant. Convient pour haies. 
Dim. : 1,80 x 1,50 m - Série K 

R. SERICEA PTERACANTHA (int. vers 1890) Chine - 
Syn. : "Rosa Omeinsis”. superbe rosier arbustif aux 
jeunes et longs rameaux couverts de larges aiguillons 
rouges translucides (2 à 3 cm), petites fleurs blanches 
à quatre pétales en mai-juin, fruits rouges en automne, 
non remontant, hauteur 2 x 2,50 m - Série L 

SCABROSA (Non disponible cette saison) 

SCHNEEZWERG (Lambert en 1891) hybride de rugosa - 
Petit rosier rugueux à port compact, très florifère, 
fleurs blanches à étamines ivoire, sujet sain et bien 
remontant, dim. 1,20 m x 0,80 m - Série L 

SOLEIL D'OR (Pernet-Ducher en 1900) hybride de foetida - 
Célèbre rosier, car il est à l'origine des "hybrides de 
thé” actuels (classé comme tel de nos jours).Grandes 
fleurs très doubles, à quartiers,jaune cuivre orangé. 
Parfumé.Hauteur : 1 à 1,20 m. (Disponible limité) - 
Série L 


SOUVENIR DU DOCTEUR JAMAIN (Lacharme en 1865) 
hybride remontant - Un rosier arbustif au feuillage 
dense, vert sombre, qui offre deux critères de valeur: 
son fort parfum et son coloris unique, rouge rubis 
pourpré. Les fleurs, très doubles, bien formées, 
s'ouvrent à plat, en quartiers, mais supportent malle 
soleil. Planter ce rosier en situation ombragée claire 
etdans une terre riche. Remontant. Hauteur 1,50 mà 
1,80 m - Série L 

SPARRIESHOOP (Kordès en 1952) hybride moderne - 
Arbuste à forte végétation, vigoureux, larges fleurs 
odorantes de 10 cm de diamètre, simples, rose tendre, 
en bouquets, remontant,dim. 2 x 1,80 m - Série L 


SPENCER (W. Paul en 1892) hybride remontant -Arbuste 
élancé, au feuillage sombre, les folioles très allongées. 
Grosses fleurs giobuleuses, très doubles, rose tendre 
à rose plus foncé à l'intérieur. Faible remontée. 
Hauteur : 1,30 m à 1,60 m - Série L 


STANWELL PERPETUAL (Lee en 1838) hybride de 
spinosissima - Beau rosier vigoureux à port souple et 
bois très épineux, fleurs doubles, larges (7 cm), à 
quartiers, aplaties, rose carné pâle, très parfumées, 
convient pour haies défensives, remontant, dim. 
1,50 m x 1,50 m- Série L 

THALIE LA GENTILLE (année de création inconnue) 
Provins - Petit buisson régulier au feuillage sain 
donnant une floraison unique, mais de belles roses 
froissées, s'ouvrant à plat, à quartiers, laissant décou- 
vrir un œil en bouton, rose carminé foncé. Parfum 
agréable, Hauteur : 0,80 m à 1,20 m - Série L 


THE FAIRY (Bentall en 1932) polyantha-Syn.:"Féérie”. 
Sport de ’Lady Godiva”, beau petit rosier à port léger, 
floraison continuelle en bouquets de petites roses 
doubles, rose frais (rocailles, jardinières, balcons), 
fleurit tard en arrière-saison, hauteur 0,50 m à 0,60 m- 
Série J 

THERESE BUGNET (Non disponible cette saison) 

ULRICH BRUNNER (A. Levet en 1881) hybride remontant- 
Fleurs doubles assez grandes, en coupe, très odorantes, 
rouge géranium passant au carmin, vigoureux, flo- 
raison en juin/juillet, hauteur 1 à 1,30 m - Série L 

VAIRE (Sauvageot en 1934) hybride de multiflora - 
Arbuste de grande envergure aux fleurs rouge vif, 
doubles, floraison en juin, hauteur 2,50 m à3 m-Série K 

VARIEGATA DI BOLOGNA (Non disponible cette saison) 


VICK’'S CAPRICE (Vick en 1891) hybride remontant - 
Bel arbuste compact, peu épineux, au feuillage 
agréable, large, vert clair lumineux. Fleurs larges, 
très doubles, en coupe, très odorantes, vieux rose 


ligné ou taché de rose plus pâle et de blanc. 
Floraison bien remontante. Dim. : 1,20 m x 0,90 m- 
Série M 

VIERGE DE CLERY (Non disponible cette saison) 

VIRIDIFLORA (Dipp vers 1743) chinensis - Syn. : "The 
Green Rose”. Ce rosier est une curiosité botanique: il - 
donne des roses vertes, légèrement teintées de brun, 
sujet pour collectionneur, non remontant, hauteur 
0,60 m à O0, 80 m - Série L 

WESTERLAND (Kordès en 1969) hybride moderne - 
Grand rosier arbustif à fleurs orangées, striées de 
rouge lumineux, feuillage sain et luisant, parfumé, 
remontant, hauteur 1,50 m à 2 m - Série K 


WHILEM (Kordès en 1934) lambertiana - Syn. :"Skyrocket”. 
Bel arbuste à fleurs groupées semi-doubles, rouge 
sang, remontant, hauteur 1,70 m à 2 m - Série K 


WILL SCARLETT (Hilling en 1947) lambertina - Sport de 
"Whilem”. Arbuste vigoureux à floraison continuelle. 
Fleurs rouge brillant (7 cm de diamètre) semi-doubles 
réunies en bouquets. Feuillage vert bronzé. Hauteur: 
1,50 m à 2 m - Série K 

YOLANDE D’'ARAGON (Vibert en 1843) portiand- Beau 
rosier érigé au grand feuillage sain, grandes fleurs 
très doubles, rose vif foncé, fort parfumées, bien 
remontant, hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série L 

YORK ET LANCASTRE (int. vers 1551) damascena - 
Syn. : "Rosa Damascena Versicolor”. Rosier à feuillage 
grisâtre, les fleurs, moyennes, partiellement doubles, 
sont de coloris blanc marqué de rose vif ou parfois 
toutes blanches ou bien toutes roses, non remontant, 
dim. : 1,30 m à 2 m - Série L 

ZITRONENFALTER (en 1956) hybride moderne - Syn. : 
"Papillon Jaune”. Rosier arbustif dressé, touffu au 
feuillage sain et luisant, fleurs doubles, pleines, jaune 
d'or, parfumées, remontant, hauteur 1 à 1,20 m- Série L 


Nous avons une centaine de variétés anciennes, cultivées en très faibles quantités (3 à 10 environ). 
Nous ne pouvons évidemment pas les annoncer sur cette liste, mais consultez-nous, nous pouvons 
peut-être vous fournir la variété d'autrefois que vous recherchez. 


— Reproduction interdite même partielle — 


ROSIERS BUISSONS 
A GROSSES FLEURS 


REMONTANTS - COLLECTION GENERALE 
(SERIE BG) 


2 MC 
2 MCO 
T2 MC 
2 MC 
2 MCO 
3 MC 
T2 MCO 
3 MCO 
T2 MC 
T2 MC 
T2 MCO 
T3 MCO 
T2M 
3 MCO 
2 MC 
2 MC 
T4 MHC 
T2M 
T2 MCO 


Amatsu Otome 
American Home 
Astrée 

Aveu 

Crimson Glory 
Critérion 

Dame de Cœur 
Ena Harckness 
Gold Glow 
Grand-Mère Jenny 
Joséphine Bruce 
Mme À, Meilland 
Mre L. Laperrière 
Michèle Meilland 
Mister Lincoin 
Québec 

Queen Elisabeth 
Sultane 

Virgo 


Jaune pur 

Rouge brique 

Rose saumoné 

Rose foncé 

Rouge velouté 

Rouge clair 

Rouge clair 

Rouge sang 

Jaune canari pur 
Jaune ocre et rouge 
Rouge noir velouté 
Jaune canari et rose 
Rouge cramoisi foncé 
Rose vif 

Rouge foncé velouté 
Jaune citron 

Rose pur 

Rouge, revers jaune d'or 
Blanc pur 


ROSIERS POLYANTHAS 


ET FLORIBUNDAS 


(BUISSONS A FLEURS GROUPÉES 


ET A FLEURS EN BOUQUETS) 
REMONTANTS - COLLECTION GENERALE 


(SERIE BG) 

T3M Alain Rouge écarlate 

2M Dacapo Saumon 

2M Distinction Rose brillant 

2M Joseph Guy Rouge carmin 

2M Kimono Rose clair vif 

2M Lili Marlène Rouge foncé velouté 

2 MC Orange Sensation Orange brillant 

2M Ruth Leuwerick Rouge géranium brillant 

T2M Yellow Hammer Jaune pur 

2M Yvonne Rabier Blanc pur 

ROSIERS MINIATURES 

COLLECTION GENERALE - (SERIE MINI) 

1 Baby Gold Jaune d'or 

1 Coralin Vermillon orangé 

L Fête des Mères Rouge vif 

1 Fête des Pères Orange lumineux 

2 Joséphine Weatcroft Jaune pastel 

j Margo Koster Orangé 

2 Perle d’Alcanada Rouge carmin 

2 Pour Toi Blanc ivoire, 
reflets crème 

1 Rosada Rose pêche 


ROSIERS GRIMPANTS 
A PETITES FLEURS 


COLLECTION GENERALE - (SERIE GC) 
R Alain Rouge écarlate 
R All Gold Jaune pur 
R Blaze Rouge écarlate 
R Curiosa Saumon foncé 
R Etendart Rouge 
R Fashion Rose saumon corail 
R-PL Flammentanz Rouge ardent velouté 
R-PL Goldilocks Jaune 
R Hollanderina 
(Red Favorite) Rouge pourpre 
R-PL Orange Sensation Orange brillant 
R Pinockio Rose 
R Raymond Chenault Rouge sang 
R Spartan Saumon orangé 
R Valenciennes Rouge géranium 
ROSIERS GRIMPANTS 


A GROSSES FLEURS 
REMONTANTS - COLLECTION GENERALE 
(SERIE GC) 


Astrée Rose saumoné 
Carla Rose clair 
Crimson Glory Rouge velouté 
Ena Harckness Rouge sang 


Etoile de Hollande 
Grand-Mère Jenny 
Joséphine Bruce 
Mre À. Meilland 
Mre Henri Guillot 


Rouge soutenu 

Jaune ocre et rouge 
Rouge noir velouté 
Jaune canari et rose 
Orangé, nuancé capucine 


Mre Jules Bouchée Blanc carné 

Mre P.S. Dupont Jaune pur 

Marie-Claire Cuivré 

Michèle Meilland Rose vif 

Orientale Rose saumoné 
Président Hoower Cuivré 

Queen Elisabeth Rose pur 

Specks Yellow Jaune pur 

Sultane Rouge, revers jaune d'or 
Sutter's Gold Jaune veiné orange et rouge 
Talisman Cuivré 

Tiffany Rose 


ROSIERS GRIMPANTS 
(VARIÉTÉS PROTÉGÉES) 
REMONTANTS - (SERIE GP) 


à petites fleurs 

Danse du Feu ® Mada (Laperrière) rouge minium 
Clair Matin ® Meimont (Meilland) rose clair 
Cocktail ® Meimick (Meilland) rouge centre jaune 
Hændel ® Macha (N.I.R.P.) blanc, teinté rose vif 
Intervilles © (Robichon) rouge orangé 

Red Parfum © (Eve) grenat velouté, parfumé 


à grosses fleurs 
Landora © Clinora (N.I.R.P.) jaune vif 


ROSIERS POLYANTHAS ROSIERS COUVRE-SOL 


(VARIÉTÉS PROTÉGÉES) : (VARIÉTÉS PROTÉGÉES) 

(BUISSONS A FLEURS GROUPEES (SERIE CS) 

ET A FLEURS EN BOUQUETS) R Fiona © Meibeluxen (Meilland) rouge fraise 
REMONTANTS - (SERIE CP) R Swany © Meiburenac (Meilland) blanc pur, 


double 
3RM  Chacock ®Meicloux (Meilland) 
jaune d'or et rouge 
3RMH Longchamp ® Lapran (Laperrière) 
rouge lumineux 
2 RMCO Nuage Parfumé © Tana (N.I.R.P.) 
rouge corail, parfumé 
2 RM Sarabande © Meihand (Meilland) rouge 


ABRÉVIATIONS POUR FACILITER LE CHOIX 


VÉGÉTATION CLASSIFICATION EMPLOI 


: Basse T_: Disponible en tige M: Massifs réguliers 
: Moyenne PL: Disponible en pleureur À C : Pour fleurs à couper 
: Haute W: Grimpant non remontant H: Pour haies 

: Très haute R : Remontant (floraison jusqu'aux gelées) O : Odorant 


"La reproduction des variétés protégées ou des appellations commerciales marquées du signe ® est interdite sauf autorisation préalable. 


L'authenticité de la variété est garantie par l'étiquette d'origine fixée à chaque rosier. Toute illustration photographique ou autre, destinée 
à la publicité de ces variétés est interdite sauf autorisation préalable. ei > grd 


Ces conditions figureront sur toute offre en vente de rosiers des variétés précitées". 


Nous travaillons de façon artisanale. Les végétaux sont arrachés la veille du jour de livraison, ce qui assure une bonne fraîcheur des 
plants fournis. 


La reprise des végétaux dépendant des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de la plantation, des conditions climatiques et 
autres facteurs échappant au contrôle du vendeur, celui-ci ne peut la garantir. 
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Grimpant collection générale série GC ..:.......... 
Buisson, polyantha et miniature séries BG / MINI ..... 
Buisson variété protégée série BP ................. 
Polyantha variété protégée série CP ............... 


PRIX ROSIERS ANCIENS racines nues) 


La Pièce 
LA ES AT CESR TE ARE EC DRM EAST e DEP ET 33,00 
DÉBIT SR RE TR Les PAR ER LME 37,00 j SAN OT 
PT TO PR SRE PA 1 42,00 ( (Disponibilités limitées) 


PET MISES 2,170 Gite Are eee NT ER SR RS 2 46,00 


Les prix indiqués dans chaque colonne quantitative sont valables pour autant de rosiers d’une MÊME 
VARIÉTÉ et d'une MÊME COMMANDE passée en une seule fois. 


PRIX ROSIERS /en sachet avec chromo) 


TIdS:vVartets :D'OIOOUE: LAS ARRETE LUN ANR Le Lee SAS 
HOR'COIBCON TONER". SE SCANS, RES e 
POLTOUT RSR RCE CT Po né «Late ble Eu 48 64 ur TS ee 
Grimpant variété protégée série GP ........................... 
Grimpant collection générale série GC ......................... 
Buisson, polyantha et miniature séries BG / MINI ................ 
Buisson variété protégée série BP ............................ 
Polyantha variété protégée série CP ........................... 24,90 22,90 


PigiltIl 


R.S.V.P. 


PRIX THUYAS ATROVIRENS {cultivés en paniers) 


47,00 
63,00 
107,00 


1,00 / 1,25 m. SORPE: RS EP T SR 
HER RSU TEA SNL TEE HAE 
HBO LADITE. SRE SEE 

no 72 00m, 7 FENTE RSS 160,00 
RONA. LUS. +20 ere 239,00 
ARRETE LS don de en SEL Re 370,00 | 312,00 | 283,00 


